Czaczkowski 


Radca cimas 


przezywszy lat 70, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 31 maja 1946 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na_ miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w ponie- 
działek dnia 3 czerwca b. r. o godz. 5% po poł., na który-to smutny iy obr zęd zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 


żona i syn. 
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